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PREZES Kraków, dnia 8 września 2021 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


OKR.4210.11.2021.JWi 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Brzeszczach, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 26 kwietnia 2021 r., znak: DT/151/2578/2021, uzupełnionym pismami 
z dni: 9 czerwca 2021 r., znak: DT/194/3424/2021, 16 lipca 2021 r., znak: DT/255/4223/07/2021 
oraz 16 sierpnia 2021 r., znak: DT/293/4794/08/2021, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo 
posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna 
z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
ikalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 
z późn. zm.). 


Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały określone na podstawie planowanych 
do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności 
koncesjonowanej, z wyjątkiem odbiorców ciepła ze źródeł w miejscowościach Brzeszcze oraz 
Libiąż, gdzie ceny ciepła zostały ustalone częściowo w sposób uproszczony, na podstawie $ 13 
ww. rozporządzenia. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 
47947 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1575 z późn. zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo-Wschodni Oddział 
Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 
Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
zart. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać 
się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 
do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
Staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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Załącznik 
do Decyzji Nr OKR. h210. H. 2024 ,JWi 


Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 2021 -08- 0 8 


HSENLY 


WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z 0.0. Południowo-Wschodniego Odział fT 
x LACJIENERGETY 
ul. A. Mickiewicza 2, siedzibą w Krakowie 
32-620 Brzeszcze Nowaczek-Zaremba 


TARYFA DLA CIEPŁA 


CZĘŚĆI 
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH WTARYFIE 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 


1) ustawa - ustawę z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), 

2) rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Klimatu z dnla 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.), 

3) rozporządzenie systemowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 

4) przedsiębiorstwo energetyczne — WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp, z oo. z siedzibą 
w Brzeszczach prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania 
i dystrybucji ciepła, 


5) odbiorca — każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym, 

6) źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

7) układ pomiarowo-rozliczeniowy — urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki I inne przyrządy 


pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów 
ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła i rozliczeń za tę energię, paliwa gazowe lub 
ciepło, w szczególności gazomierze, ciepłomierze oraz liczniki energii czynnej i liczniki energii 
biernej, w tym takie liczniki wraz z przekładnikami prądowymi i napięciowymi, 

8) zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej, największą moc ciepiną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz 
wymaganiarni technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury | wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

9) nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo 
częściowym pominięciem układu pomiarowo — rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ 
mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo — rozliczeniowy. 

10) sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
I dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, Węgleksks En: gia NBE 80-Z0.04 73 

PRECE ZANZAO U | 4 

Pó 4 i 


pE Aka N 


1 Boafan Gorgy 
/ / 
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11) węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
„ _ parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do 
instalacji odbiorczych, 
12) grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 
13) instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania 


ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 
poboru ciepłej wody w obiekcie, 

14) zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła, 

15) obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

16) taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne Ii wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców 
w trybie określonym ustawą, 


17) grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania. 

CZĘŚĆ II 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM WCIEPŁO 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z udzielonymi koncesjami: 


- w zakresie wytwarzania ciepła nr WCC/387/366/U/0T-2/98/BM z dnia 30.10.1998 r. (z późn. zm.), 
- w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/407/366/U/0T-2/98/BM z dnia 30.10.1998 r. (z późn. zm.). 


CZĘŚĆ III 
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 
Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego. 
OBJAŚNIENIE SYMBOLIKI GRUP TARYFOWYCH: 


— pozycja pierwsza symbolu — skrót nazwy kotłowni: 


| Kotłownia zlokalizowana na terenie TAURON Wydobycie S.A Zakład Górniczy 
____| Brzeszcze w Brzeszczach 8 na 

Kotłownia zlokalizowana na terenle TAURON Wydobycie S.A Zakład Górniczy 
Janina w Libiążu i 
Kotłownia zlokalizowana na terenie PGG S.A O/KWK Piast-Zlemowit, Ruch Piast 
w Woli 

| Kotłownia zlokalizowana na terenle PGG S.A O/KWK Plast-Zlemowit, Ruch Piast 

| w Bieruniu 
Kotłownia zlokalizowana na terenie PGG S.A O/KWK Piast-Ziemowit, Ruch 
Ziemowit w Lędzinach 


ZG 


YREKIORK Węglokoka Energiat) ESP. Z0,0r ~~ 


P dniego Oddziału Tereńiweg. PREZES ZER DU 
REGUŁACJI ENERGETYKI SCLH— 
z aadzibąw Krakowie Bogdan G orgoy 7 
dr Malgrzats Nowacuikcząrnoa / i 
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— pozycja druga symbolu — rodzaj nośnika ciepła: 


| W Nośnik ciepła gorąca woda | 


— pozycja trzecia symbolu — oznaczenie cyfrowe: nr sieci ciepłowniczej zgodny z koncesją 
w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła; nr O oznacza, że ciepło pobierane jest bezpośrednio ze źródła 
ciepła, 


— pozycja czwarta symbolu — wskazanie miejsca dostarczania: 


| wi | Odbiorcy pobierający ciepło z węzła cieplnego 
Wg | Odbiorcy pobierający ciepło z grupowego węzła cieplnego 
lo Odblorcy pobierający ciepło z zewnętrznej Instalacji od biorczej 


— pozycja piąta symbolu — określenie własności majątku ciepłowniczego: 


| | Wezet cieplny, zewnętrzna Instalacja odbiorcza stanowi własność przedsiębiorstwa 


w 
energetycznego 
WYKAZ GRUP TARYFOWYCH: ` 
Lp. Symbol grupy Charakterystyka odblorcy 
| ] taryfowej j z | S 
1. BW1 [Odbiorca pobierający clepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie TAURON 
Wydobycie S.A Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach i miasta Brzeszcze. Sieć 
cieptownicza stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik ciepła - gorąca 
| woda. 
2. BW1Wiw (Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, słecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie TAURON 
Wydobycie S.A Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach i mlasta Brzeszcze, poprzez węzeł 
cieplny. Sieć ciepłownicza oraz węzeł cieplny, stanowią własność przedsiębiorstwa 
energetycznego. Nośnik ciepła -gorąca woda. 


| Z 


3. BWlWglow Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie TAURON 
Wydobycie S.A Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach | miasta Brzeszcze, poprzez 
grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy 
węzeł ciępiny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa 
energetycznego. Nośnik ciepia - gorąca woda. 


4. Jwo Odbiorca pobierający ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność 
| |przedsięblorstwa energetycznego. | 
5. IW5 Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 


ES | stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik clepta - gorąca woda. | 
6. JW5Wiw Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 


ROWY. 

M okoke Enargia NSE sp. 0.0.73 

PREZES ZAAZADU | A 
>” map 


BetpfeT Gorgoł / 
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7. JW5Wgw Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłówniczą zlokalizowaną na terenie TAURON 
Wydobycie S.A Zakład Górniczy Janina w Libiążu i miasta Libiąża, poprzez grupowy węzeł 
cieplny oraz zewnętrzną Instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza oraz grupowy węzeł 
cieplny stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Zewnętrzna Instalacja 
| odbiorcza stanowi własność odbiorcy. Nośnik ciepła — woda gorąca. 

8. JWw5Wglow  |Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, sleclą ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie TAURON 
Wydobycie S.A Zakład Górniczy Janina w Libiążu I miasta Libiąża, poprzez grupowy węzeł 
cleplny oraz zewnętrzną Instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny 
oraz zewnętrzna Instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa 
| energetycznego. Nośnik ciepła -gorąca woda | 
9. CWĄ Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią clepłowniczą zlokallzowaną na terenie 
miejscowości Wola. Sieć  ciepłownicza stanowi własność przedsiębiorstwa 
(energetycznego. Nośnik clepta - gorąca woda. 
10. CW4Wiw Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsięblorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie 
miejscowości Wola, poprzez węzeł cieplny. Sleć ciepłownicza oraz węzeł cieplny, stanowią 
j (własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik ciepła — gorąca woda. 
11. cw4wglow (Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią clepłowniczą zlokalizowaną na terenie 
miejscowości Wola, poprzez grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną Instalację odblorczą. 
Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzna Instalacja odbiorcza, stanowią 
| (własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik ciepła - gorąca woda. 
12. PW7 Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG S.A 
O/KWK Plast-Ziemowit, Ruch Piast w Bieruniu I mlasta Bierunia. Sieć ciepłownicza stanowi 
(własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik ciepła - gorąca woda 
13. | PW7WIw Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG S.A 
O/KWK Piast-Ziemowit, Ruch Plast w Bieruniu i miasta Bierunia, poprzez węzeł cieplny. 
Sleć clepłownicza oraz węzeł cieplny, stanowią własność przedsiębiorstwa 
jenergetycznego. Nośnik clepła -gorąca woda. 

14. PW7Wglow Odbiorca pobierający clepło wytworzone w źródle clepła, stanowiącym własność 

przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG S.A 
O/KWK Piast-Ziemowit, Ruch Plast w Bieruniu | miasta Bierunia, poprzez grupowy węzeł 
cieplny oraz zewnętrzną Instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny 
oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa 
jenergetycznego. Nośnik ciepła -gorąca woda. 

15, ZGW3 Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, sleclą ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG S.A 
O/KWK Pilast-Ziemowit, Ruch Ziemowit w Lędzinach i miasta Lędziny. Sieć ciepłownicza 
[stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik ciepła -gorąca woda. _ 

16.) zGw3wiw Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, slecią clepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG Ś.A 
O/KWK Piast-Zlemowit, Ruch Ziemowit w Lędzinach I mlasta Lędziny, poprzez węzeł 
cieplny. Sieć ciepłownicza oraz węzeł cieplny, stanowią własność przedsiębiorstwa 
| (energetycznego. Nośnik ciepla — gorąca woda. 
17.| ZGW3Wglów Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność 
przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie PGG S.A 
O/KWK Piast-Ziemowit, Ruch Zlemowit w Lędzinach i miasta Lędziny, poprzez grupowy 
węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł 
cieplny oraz zewnętrzna instalacja odblorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa 


energetycznego. Nośnik ciepła — gorąca woda. a rea 


Poudniowo- Vischi lego Odtuizju X: : i aT. 2 
URZĘDU REGUDACJI ENERGETYKI 0723 zaw pu / F 
zśwdzkąwycakowię 4 Bo, ŚR Gonna  ” A 
Z * £ 
dr Malgorzata Nowaczek: -załoqba / 4 
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CZĘŚĆ IV 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆCEN I STAWEK OPŁAT 
1. Ceny za zamówioną moc ciepiną, ciepła I nośnika ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe. 


W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają 
podatku od towarów | usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 


zakresie. 
Grupa taryfowa BW 1 zzz i = 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
į, | Cena za zamówioną mocciepiną | zł/MW/rok |  118495,65] 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 9874,64 
2. [Cena ciepła | zł/GI | 42,23 
3. _| Cena nośnika ciepła | a/m? | 18,30 | 
| 4 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 22 749,81 
| Rata miesięczna | złfMW/m-c | 1 895,82 
5.__| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | _ zł/GJ 9,93 
Grupa taryfowa B W 1 Wi w f 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną |] zł/MW/rok_ 118 495,65 
* | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 9 874,64 
_ 2. |Cenaciepła | zł/GJ | 42,23 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m | 18,30 
a, [Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/Mw/rok | 47 305,93 | 
= | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 3 942,16. 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI | 20,61 
Grupa taryfowa B W 1 Wg low m = 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto | 
1 (Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 118 495,65. 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c 9 874,64. 
| 2. |Cenaciepła | zł/GI 42,23 
3. | Cena nośnika ciepła h zł/m | 18,30 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 44 943,39 
| Rata miesięczna | #/MW/m-c| 3745,28 
5._ | Stawka opiaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 16,66 
Grupa taryfowa JWO | 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary 
1. | Cena za zamówioną moccieplną zł/MW/rok | | 
"__ | Rata miesięczna | zł/fmMwW/m-c | 
2. | Cenaclepła | W/G 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m? 
MEEN Węglokoks Energia NSE sp. z0.0. 
Południowo-Wschodniega Oudziału Tafenowego PREZES -ZARKO U A) 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI N/L l 
z siedzibą w Krgkówie Boddan Gorgol Z 7 
dr Malgorzgta Nokaczek-Zaremba | 
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Grupa taryfowa J W5 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1. Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 142 048,48 
Rata miesięczna zł/MW/m-c 11 837,37 
2. | Cena ciepła zł/GJ 44,11 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m” | 33,47 
R Stawka opłaty stałe! za usługl przesyłowe zł/MW/rok 19 495,48 
| Rata miesięczna | złf/Mw/m-c | 1 624,62 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe _ zł/GI 9,61) 
Grupa taryfowa J W 5 Wi w f , 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 142 048,48 
"| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 11 837,37 
2. |Cenaciepla zł/GJ 44,11 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m | 33,47 | 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 42 948,73. 
"__| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 3 579, ,06 
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,66 
Grupa taryfowa J W 5 Wg w 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok 142 048,48 
"| Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 11 837,37 
2. |Cenaciepła zł/GJ 44,11 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m” | 33,47 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 29 265,33 
"__ | Rata miesięczna = | zł/Mw/m-c | 2 438,78 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 10,18 
Grupa taryfowa J W 5 Wg lo w i 
Lp. Wyszczególnienie | Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 142 048,48 | 
| Rata miesięczna |_zł/MW/m-c | 11 837,37. 
2. | Cenaciepła zł/GJ 44,11 
3. | Cena nośnika ciepła złłm | 33,47 
4 , Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok 36 658,71 
i 4 | Rata miesięczna | zł/MW/m-c | 3 054,89 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI | 13,36 
Grupa taryfowa CW 4 5 
Lp. | Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 164 074,48 
"| Rata miesięczna | zł/MwW/m-c | 13 672,87 | 
2. | Cena ciepła zł/GI 40,95. 
3. __| Cena nośnika ciepła zł/m? 37,23 
4, | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/rok 36 732,93 
"__| Rata miesięczna n Z | zł/MW/m-c | 3 $l 08| 
5. | Stawka opłat mie e | rzes łowi e zł/GJ | _ 11,95:hlokoksE narya UE „0.0: 
URZĘDU RĘGULĄCJI ENERGETYK CZ du 
z siedziba wiGakowie Sadan Goryg” 
dr Malgorzata Nowaczbł-Zaremba 
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Grupa taryfowa C W 4 WI w 


kad ELI deal niy Maro i 
2. | Cena ciepła aa | os 
2 {Cena nk cepta [am ia 


Stawka Za j zł/MW/rok 


Rata miesięczna zł/MW/m-c 562345] 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe |  zł/GJ | 


164 074,48 

| 
EAE 
Cena nośnika ciepła 37,23 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 48 853,67 
Rata miesięczna zł/MW/m-c R 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 


Grupa taryfowa PW 7 


Wyszczególnienie Netto 


Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 127 525,07 | 
Rata miesięczna | złfMW/m-c | 10 627,09. 
Cena ciepła zł/GJ | 48,11 


Cena nośnika ciepła | a/m? 28,26 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/ rak 14 905,42 


Rata miesięczna zł/MW/m-c 


Wyszczególnienie Jedn. miary | Netto O| 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 127 525,07 
: złf/MW/m-c 


. | Cenaciepła zł/GJ 
| 3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/ rok 26 892, „06 


zł/MW/m-c 2 241,01 
11,19 


5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


Grupa taryfowa P W 7 Wg lo w 


Wyszczególnienie 
Cena za zamówioną moc cieplną 
l 2. |Cenaciepa _ č č č ç | wa | 48a 
Cena nośnika ciepła t aE 
Stawka opłaty stałej za usługi przesytowe 


zł/MW/m-c | a CJE 
j i TAE L i A 
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Grupa taryfowa ZG W3 a — 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/Mw/rok | 138 590,99 | 
|__| Rata miesięczna | złfMW/m-c | 11 549,25. 
2. |Cenaciepła zł/GI 46,69. 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m? 24,99 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 22 198,44. 
"_ | Rata miesięczna | zł/MW/meć | 1 849,87 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,67 
Grupa taryfowa ZG W 3 Wi w s 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Netto 
1 Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/ rok | 138 590,99 
“| Rata miesięczna | zł/MW/m-c 11 549,25 
2. | Cena ciepła | zł/GI 46,69 
| 3. | Cena nośnika ciepła zł/m” | 24,99 
4 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe |_zł/MW/rok 39 484,84 
"__| Rata miesięczna zł/MW/m-c 3 290,40 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 15,40 
Grupa taryfowa ZG W 3 Wg lo w 
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Netto | 
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok | 138 590,99 
| Rata miesięczna | zł/MW/m-c 11 549,25 
2. Cena ciepla = W/G 46,69 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m? 24,99 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesylowe zł/MW/rok | 46 989,38 
` | Rata miesięczna zł/MW/m-c | 3 915,78 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 13,43) 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci. 


| Średnica nominalna przyłącza DN [mm] prawka SES nie qo Sieci 
DN 32 159,00 
DN 40 200,00 | 
* do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 


CZĘŚĆV 
ZASADY USTALANIACENISTAWEK OPŁAT ZAWARTYCH W TARYFIE 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnla 7 kwietnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji. taryforaz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).Poludniowo-Wechodniego Oddziału Terenowe) *glokok+Erer7's, NSE >». 0.0. 
URZĘDU REGULAGJLENERGETYKI _ KREZE2TZĄRZĄDU 
—_ zsiwdzidą w.Kraktwie "Cz -P 

- dr Malgorzata Nowaczek-Zàremba PCA 7 
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CZĘŚĆ VI 
WARUNKI STOSOWANIACENISTAWEK OPŁAT 


1.  Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła I standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które 
zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego. 

2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

- _ nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz 
obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług. 


Węgiokoks Energia NSE sp. Z0.0. 


*'g:+ RSE sp.2 0.0. 
32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza Z HEH APÓ = 
tel. 32 7373100-103, fax 32 jk 4 Ć y j PE 
NIP: 646-13-47-265 Regon: 2731064 seda Gó 
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